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EXTRAIT 


II resulte d’un contrat de cession sous seing prive intervenu en date du 13 Decembre 
2016, que : 

Colony Luxembourg S.a r.l., une Societe a Responsabilite Limitee, immatriculee au 
registre de commerce et des societes de Luxembourg sous le numero B 88.540, dont le 
siege social est situe au 121 avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg, 

a cede a : 

ColEmerald 1 S.a r.l., une Societe a Responsabilite Limitee, immatriculee au registre 
de commerce et des societes de Luxembourg sous le numero B 207907, dont le siege 
social est situe au 12 1 avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg, l’entierete des parts 
sociales de la Societe ColEmerald 2 S.a r.l. a savoir, douze niille (12.000) parts 
sociales. 


Pour la Societe 



